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RADIO MARELLI - Mod. 165 - Apparccchio a permeabilila variabile. Gamma onde medie, gamma onde tropicali e banda allar- 

gata onde corle. MF a 455 kc/s. Polenza d’uscita 2,5 wolt. Consumo 50 watt 







